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Regulativne obavijesti 



Identifikacijski brojevi regulativne sukladnosti 

Radi potvrda o regulativnim sukladnostima i identifikacije, racunalu 
je dodijeljen jedinstveni serijski broj. Serijski broj nalazi se na 
naljepnici sukladnosti, najcesce na donjoj strani racunala, zajedno 
sa svim potrebnim odobrenjima i informacijama. Prilikom trazenja 
informacija o sukladnosti ovog proizvoda, uvijek navedite serijski 
broj. Serijski broj ne smije se mijesati s marketinskim nazivom ili 
brojem modela proizvoda. 

Obavijest Savezne uprave za komunikacije 

Ova oprema je ispitana i ustanovljeno je da ispunjava uvjete za klasu 
B digitalnih uredaja, prema 15. clanku pravilnika FCC-a. Ogranicenja 
su namijenjena stvaranju razumne zastite od stetnih interferencija 
u stambenim gradevinama. Ovaj uredaj stvara, koristi i moze zraciti 
energiju na radio frekvencijama i, ako se ne ugradi i koristi sukladno 
ovim uputama, moze prouzrociti stetnu interferenciju radio 
komunikacija. Ne postoje, medutim, jamstva da se interferencija nece 
dogoditi u odredenoj gradevini. Ako ovaj uredaj prouzroci stetnu 
interferenciju radio ili televizijskog prijema, sto se moze ustanoviti 
iskljucivanjem i ukljucivanjem uredaja, korisniku se preporucuje da 
pokusa ukloniti interferenciju provodeci sljedece mjere: 

■ Premjestite antenu za radijski ili televizijski prijam. 

■ Povecajte udaljenost izmedu televizora ili radija i racunala. 

■ Prikljucite uredaj u drugu uticnicu od one u kojoj je uredaj 
trenutno prikljucen. 

■ Za pomoc se obratite prodavacu ili iskusnu serviseru radio 
ili televizijske opreme. 
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Regulativne obavijesti 



Izmjene 

FCC zahtijeva da se korisnika obavijesti da sve promjene ili izmjene 
izvrsene na ovome uredaju, a koje izricito nije odobrila tvrtka 
Hewlett-Packard Company, mogu smanjiti mogucnost rukovanja 
ovim uredajem. 

Izjava o sukladnosti mi so 

Ovaj uredaj u skladu je s clankom 15 Pravila FCC-a. Rad uredaja 
podlozan je ovim dvama uvjetima: 

1. Ovaj uredaj ne smije stvarati stetne interferencije, i 

2. Ovaj uredaj mora prihvatiti sve primljene interferencije, 
ukljucujuci i one koje mogu prouzrociti neplanirano ponasanje. 

Kablovi 

Prikljucke na ovaj uredaj potrebno je ostvariti zasticenim kablovima 
s metalicnim RFI/EMI stitnicima prikljucnica radi ostvarivanja 
sukladnosti s Pravilima i odredbama FCC-a. 

Deklaracija sukladnosti proizvoda 
obiljezenog logotipom FCC-a (samo u SAD) 

Ovaj uredaj u skladu je s clankom 15 Pravila FCC-a. Rad uredaja 
podlozan je ovim dvama uvjetima: 

1. Ovaj uredaj ne smije stvarati stetne interferencije, i 

2. Ovaj uredaj mora prihvatiti sve primljene interferencije, 
ukljucujuci i one koje mogu prouzrociti neplanirano ponasanje. 
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Regulativne obavijesti 



Pitanja o proizvodu uputite na adresu: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Hi nazovite 1-800-652-6672. 

Pitanja o deklaraciji FCC-a uputite na adresu: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Hi nazovite (281)514-3333. 

Proizvod cete identificirati prema broju dijela, serije ili modela 
na samome proizvodu. 

Obavijest za Kanadu 

Ovaj digitalni uredaj klase B ispunjava sve zahtjeve kanadskih 
odredbi o uredajima koji stvaraju interferenciju. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Regulativne obavijesti 



Obavijest 



Europske Unije 




Proizvodi s oznakom CE zadovoljavaju direktivu 

EMC-a (89/336/EEC) i direktivu za niski napon (73/23/EEC) 

koju je izdalo Vijece Europske Unije i, ako ovaj proizvod ima 

telekomunikacijske funkcionalnosti, direktivu 

R&TTE-a (1999/5/EC). 

Uskladenost s ovim direktivama oznacuje sukladnost sljedecim 
europskim normama (u zagradi su ekvivalentni medunarodni 
standardi i odredbe): 

■ EN 55022 (CISPR 22)— Elektromagnetska interferencija 

■ EN55024 (IEC6 1000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1)— Elektromagnetska 
zasticenost 

■ EN61000-3-2 (IEC6 1000-3-2)— Harmonici na dovodu napajanja 

■ EN61000-3-3 (IEC6 1000-3-3)— Titranje na dovodu napajanja 

■ EN 60950 (IEC 60950)— Sigurnost proizvoda 
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Regulativne obavijesti 



Sukladnost s programom Energy Star 

HP-ova poslovna racunala obiljezena logotipom Energy Star 
u sukladnosti su s programom Energy Star Computers americke 
agencije za zastitu okolisa (EPA). EPA-ov logotip Energy Star ne 
znaci da EPA pruza podrsku ovome proizvodu. Kao partner programa 
Energy Star, tvrtka Hewlett-Packard Company ustanovila je da ovaj 
proizvod oznacen logotipom Energy Star ispunjava smjernice 
programa Energy Star za racionalno trosenje energije. 

Program Energy Star Computers izradila je EPA radi promicanja 
racionalne potrosnje energije i smanjenja zagadenja zraka kroz 
energetski ucinkovite uredaje u kucanstvu, uredima i tvornicama. 
HP-ovi proizvodi to ostvaruju smanjivanjem potrosnje energije 
u stanju mirovanja. Upute o koristenju znacajki ustede energije 
racunala, smjestene su u dijelu »Upravljanje napajanjem« 
Vodica za upravljanje racunalom na Dokumentacijskom CD-u. 

Znacajka upravljanja energijom racunala uskladena je s mreznim 
operacijskim sustavima ili okruzjima koja podrzavaju APM1.2. 
To znaci da korisnici u tim okruzjima nece izgubiti vezu s mrezom 
u stanju smanjene potrosnje energije. 

Znacajka upravljanja energijom, zajedno s vanjskim monitorom 
odobrenim od strane Energy Star, podrzavat ce znacajke smanjene 
potrosnje energije monitor a. Znacajka upravljanja energijom 
vanjskome monitoru omogucuje prijelaz na stanje smanjenje 
potrosnje energije nakon isteka odredenog razdoblja. Kako biste 
mogli iskoristiti smanjenu potrosnju energije, znacajka upravljanja 
energijom tvornicki je namjestena da iskljuci monitor nakon 
15 minuta neaktivnosti sustava. Upute o mijenjanju ili 
onemogucavanju ove znacajke pogledajte u dijelu 
»Upravljanje napajanjem« Vodica za upravljanje racunalom 
na Dokumentacijskom CD-u. 

AOPREZ: Koristenje znacajke ustede energije monitora s monitorom koji 
nije usklacfen s Energy Star moze prouzrodti smetnje na slici nakon 
prijelaza u stanje smanjene potrosnje. 
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Regulativne obavijesti 



Obavijest o ergonomiji u Njemackoj 

HP-ova poslovna racunala, zajedno s tipkovnicama trgovacke marke 
HP i monitorima s oznakom odobrenja »GS«, ispunjavaju zahtjeve 
ZH 1/618 (njemackih sigurnosnih smjernica zaradno mjesto 
u uredskome sektoru). U uputama za ugradnju prilozenima uz 
monitor nalaze se informacije o podesavanju. 



Sigurnost lasera 



A 



Svi HP-ovi sustavi opremljeni laserskim proizvodima u skladu su sa 
sigurnosnim standardima, ukljucujuci Medunarodni elektrotehnicki 
odbor (IEC) 825. Vezano uz laser, uredaj je u skladu sa standardima 
rada laserskih proizvoda postavljenih od strane vladinih agencija za 
laserske proizvode klase 1. Ne zraci opasnu svjetlost; zraka je 
u potpunosti zatvorena za vrijeme svih radova i odrzavanja uredaj a 
od strane korisnika. 

UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od izlaganja opasnome zracenju: 

■ Nemojte pokusavati otvarati zatvoreni laserski uredaj. U njemu ne 
postoje dijelovi koje korisnik moze sam popraviti. 

■ Nemojte rukovati kontrolama, vrsiti podesavanja ili obavljati postupke 
na laserskome uredaju ako to nije navedeno u ovom dokumentu. 

I Laserski uredaj moraju popravljati samo HP-ovi ovlasteni serviseri. 



Odredbe CDRH 

Centar za uredaje i radiolosko zdravlje (CDRH) americkog 
ministarstva za hranu i lijekove usvojio je 2. kolovoza 1976. godine 
odredbe za laserske proizvode. Te odredbe odnose se na laserske 
proizvode proizvedene nakon 1. kolovoza 1976. godine. Sukladnostje 
obavezna ako se isti prodaju u Sjedinjenim Americkim Drzavama. 

Uskladenost s medunarodnim smjernicama 

Svi HP-ovi sustavi opremljeni CD-ROM pogonima ispunjavaju 
odgovarajuce sigurnosne standarde, kao i IEC 825. 



1-6 



www.hp.com Regulativne i sigurnosne informacije 



Regulativne obavijesti 



Naljepnica na laserskome proizvodu 

Na povrsini laserskog proizvoda nalazi se ova ili slicna naljepnica: 

Ova naljepnica znaci da je 
proizvod klasificiran kao 
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1. 
Ova se naljepnica nalazi na 
laserskome uredaju ugradenome 
u proizvod. 

Imate li LS-1 20 ili LS-260 pogon, 
ova se naljepnica nalazi pored 
naljepnice za laserski proizvod 
klase 1 u sustavu. 



Informacije o laseru 

■ Vrsta lasera: poluvodicki GaAlAs 

■ Valna duljina: 780 ± 35 nm 

■ Kut rasprsenja: 53,5 stupnja ± 0,5 stupnja 

■ Izlazna snaga: manje od 0,2 mW ili 10 869 W-m-2 sr-1 

■ Polarizacija: kruzna 0,25 

■ Brojcani otvor zaslona: 0,45 ± 0,04 




Regulativne i sigurnosne informacije www.hp.com 



1-7 



Regulativne obavijesti 



Obavijest o zamjeni baterije 

AUPOZORENJE: U racunalu se nalazi unutarnja baterija sastavljena od 
litij-mangan-dioksida, vanadij-peroksida ili alkali ja. U slucaju nepravilnog 
rukovanja baterijom, postoji opasnost nastanka pozara i opekotina. Kako bi 
se smanjila opasnost tjelesnih ostecenja: 

■ Nemojte pokusavati ponovno puniti bateriju. 

I Ne izlazite |e temperaturama visima od 60 °C. 

■ Nemojte |e rastavljati, razbijati ili busiti, spajati vanjske kontakte ili 
je odlagati u vatru ili vodu. 

■ Zamijenite je samo rezervnom HP-ovom baterijom prikladnom za ovaj 
proizvod. 



Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati zajedno s kucanskim 
otpadom. Upute o prosljedivanju narecikliranje ili ispravno odlaganje 
mozete dobiti od nadlezne tvrtke za prikupljanje otpada ili ih vratite 
HP-u, ovlastenom HP-ovu partneru ili njihovim predstavnicima. 
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Tehnicki uvjeti kabela za napajanje 



Napajanje racunala moze imati prekidac napajanja. Ova znacajka 
omogucuje da racunalo radi na ulaznom naponu od 100-200 V ili 
200-400 V. 

Kabel za napajanje (fleksibilan kabel ili zidni utikac) prilozen uz ovaj 
proizvod ispunjava zahtjeve za koristenjem u drzavi u kojoj ste uredaj 
nabavili. 

Trebate li nabaviti kabel za napajanje u nekoj drugoj drzavi, trebali 
biste nabaviti takav koji je odobren za koristenje u toj drzavi. 

Kabel za napajanje mora biti namijenjen proizvodu te naponu i struji 
naznacenoj na naljepnici o elektricnim podacima proizvoda. Napon 
i struja kabela moraju biti veci od napona i struje naznacenih na 
proizvodu. Osim toga, promjer zice mora biti najmanje 0,75 mm 2 ili 
18AWG, a njegova duzina izmedu 1,8 m i 3,6 m. Imate li pitanja 
o tome koju vrstu kabela za napajanje treba koristiti, obratite se 
ovlastenu HP-ovu serviseru. 

Kabel za napajanje mora biti tako postavljen da se po njemu ne hoda 
niti da na njemu leze predmeti. Narocitu pozornost treba usmjeriti na 
utikac, elektricnu uticnicu i mjesto izlaska kabela iz proizvoda. 
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